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SABA-ITALIA (Schwarzwilder Apparate-Bau) - Mod, Freiburg Automatic 6*3D. Apparerdiio AM/FM con guida elettronica a distanza per la sintonia, la rir^rra rapitla, ]a rcgolazione 
del volume, Taceeiialoue e lo spegnimento. £ prowisto di motore elettrico e di due canali <li rivelazione e amplificazione finale, uno per la riproduzione acustica e Faltro per il comando 
* * * * ’ ’ * Pnaitra altonirlanii n«r la rinrodnzione sonora ad amnia banda. Potenza d*uscita 
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